
失敗しない 


"Windows フ"セツ 



トアップ 


セットアップ完了まで約20分です^ 
、途中で電源を切らないでください。 




Printed in Japan 


Windows 7 のセットアップ失敗例（画面は一例でず） 


SS0410-0 
DFQX1 己 67ZA 


IIHIII 川 11111111111111111111 圓 


Windows 7のセツトアップが完了していないと 


電源を入れたとさに、このよ5な 
画面び表示されます。 



[Start Windows Normally 」 



このような画面が表示され、 [ OK ] をクリツ 
クしてもこれじ Lb 先に進むことができません。 

(再度、このような画面び表示されます） 



この画面が表示されて Windows 7のセットアップが完了できない場合は 

裏面の"簡を！巧インストール（八ードディスクの復旧）手順"を実施してくだをし、。 


Windows 7のセットアップを始める前に 


Windows のセットアップでは次の設定が必要です。セットアップを始める前に下記の欄に記入しておくと便利です。 
(設定したパスワードは絶巧に忘れないでください。また、第兰者の目に触れないよラに大切に保管してください） 


ユーザー名 （必須） 

(使用できない文宇についてはち面の 「 Windows のユーヴー名に使用する 
文字の制限について」をご覧ください） 


例） HANAK 0 

パスワード（任意） 



パスワードのヒント（任意） 


例）父の名前 

コンピューター名（パソコンの名前（任意）） 

(コンピューター名を入力ずる画面には"ユーザー名- PC " と表 TT 、されまず） 


例) HANAK 0 -PC 


AC アダプターを接続して Windows 7のセツトアップを始めましょう。 


電源を入れまず。 


St] 化日 d 刻 -_ pd _ 刀 ’ 


1 I Panasonic 



•セットアップの進行状況によ 
り、画面のメッセージび変わり 
9 〇 

•セットアップ中、同じ画面や 
真っ黒な画面、動さのない画面 
などび表示されまずび故障では 
ありません。そのままお待ちく 
ださい。 


電源を入れてから、手順4 
の画面が表示されるまで約 
7分かかります。 



設定を変更せずに、[なへ]をク 
U ックしまず。 

詳しい手順については、『取扱 
説日月書準備と設定ガイド』の 
「 Windows をセットアップす 
る」をご覧ください。 


ち下の 「Windows のユーヴー名 
に使用する文字の制限について」 
を確認のラえ、[ユーヴー名]に 
名前を入力し、[次へ]をクリッ 
クします。「コンピューター名」 
の入力は必須ではありません。 

降、各画面で必要事項を入力 
または設定してください。 



このまましばらくお待ちくださし、 

電源を入れてから、ここま 
で約10分（入力時間などを 
除く）かかります。 


このような Windows の画面び 
表示されたら、各種設定び行わ 
れた後、 Windows び自動的に再 
起動します。セットアップはも 
うすぐ完了です。 


[スキップ]をク U ックします。 
ワイヤレスネットワークの設定 
は、 Windows のセットアップ完 
了後に行うことびでさまず。 

「ワイヤレスネットワークへの接 
続」画面は表示されない場合び 
ありまず。 


r Windows のユーザ ー 

ちに使用ずる义宇の制限 


について J 

ユーザー名を設定ずるときは、次 
の文字を使用しないでください。 

P ユーザー名に使用できない文字^ 
@、 CON 、 PRN 、 AUX 、 
CLOCKS . NUU COMl 〜 
COM 9、 LPTl 〜 LPT 9 


特に「@」を含んだユーヴー名を 
設定すると、パスワードを設定 


• 下記の画面び表示された場合は、 
Windows のセットアップで設定 
したノ（スワードを入力して y を 
ク IJ ックしてください。 

(この画面はモデルによっては表 
示されない場合びあります） 


電源を入れてから、ここま 
で約2日分（入力時間などを 
除く）かかります。 

(セツトアップ時間はお使いのモ 
デルによって異なります） 



していなくてち□グオン画面で 
パスワードの入力び求められま 
す。空白で□グオンしようとして 
も「ユーヴー名またはノてスワード 
び正しくありません」と表示され、 
□グオンでさな<な0ます。□グ 
オンできなし作易合は 、 Windows 
の再インス I -ールび必要になりま 
す。裏面の「簡単！再インス I -一 
ル（八ードディスクの復旧）手 
順」を実施してください。 


















































































セットアップに失敗してしまった場合の 

簡単！再インス!ル （ A — ドディスクの復旧）手順 

(Windows 7用） 


この手順は、日 S を再インスI-ールする手順で、八ードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って Windows を再 
インスI-ールします。（八ードディスクリカバリーと呼ばれます） 


Windows 7のセットアップび正常に終了した場合、 
この面の操作は不要でず。 


お願い 

参ここでは 、 Windows 7のセットアップに失敗したときの再インストール （ A — ドディスクの 
復旧）手順について説明しまず。再インス!ルが完了ずるまで 約1日分（入力時間などを除 
<) かかりまず。 

時間に余裕を持ち、 途中で電源を切！5ないでください。再インス I "ールの途中で電源を切る 
と、修理が必要になることがありまず。 


AC アダプターを接続して再インストール （ A — ドディスクの復旧）を 

始めましょつ。 

開始時刻：_時_分 


電源を入れまず。 



厘到を押し続けます。 


圆圆を押して上段のタブを[終了]へ移動します。 
(モデルによっては画面び一部異なります。） 


•本書では、 「 Windows ® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版）」および 「 Windows ® 7 Professional 64ビット正 
規版（日本語版）」を 「 Windows 」 または 「Windows 7」と表記します。 

• Microsoft とその□コ'、 Windows、Windows □コ'、日 utio 日 k は、米国 Micros 日 ft C 日の日 ration の米国およびその他の国 
における登録商標です。 



圆圆で[コンピュータの修復]へ移動し 、 B 
を押します。 

「 Windows を起動しています」とし巧メッセー 
ジび表示されます。 



I [ Windows を再インス! -- ルする。 ] をク U ッ 
I クし、[次へ]をク U ックします。 



I 内容を読み同意してください。同意しない場合 
I は、このパソコンを使用ずることびでさません。 
1[はい、上記の条文に同意しまず。処理を続けま 
^ず。 ] をクリックし、[次へ]をクリックしまず。 



[[1]八ードディスク全体を工場出荷状態に戻 
す。 ] をク U ックし、[次へ]をク U ックします。 



インス I ルする OS ([ Windows 7 32 bit ] また 
は [ Windows 7 64 bit ]) をク U ックし、 [0 K ] を 



[はい]をク U ックします。 


クリ ックします。 

お買い上げ時にインス I -ールされている 0 S は、 
付属の『取扱説明書基本ガイド』などに記載の 
「仕様」の「インス I -ール 0 S 」 で確認してくださ 
し、どちらの 0 S を選ぶかわからない場合は、「イ 
ンス I -ール 0 S 」 に記載されている 0 S を選んでく 
ださい。 

確認の画面び表示されますので、 [0 K ] をク U ック 

▼ してください。手順9の画面び表示されるまでそ 
のままお待ちください。 



再インス I -ール終了のメッセージび表示されます。 
[0 K ] をクリックしてください。 

パソコンの電源び切れます。 


再インストール終了後、 
「失敗しない "Windows 7" 
セットアップ」读風の手順に 
従って Windows 7のセツ 
アップを行ってください。 


A 










































































































